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ЯТУ. | PART NUMBER DESCRIPTION 


D5720-041 ADDLE CLAMP 


[е ышы ыыы шы аы ышы шш сш оов 
LAMP 


1 05720-1 

ІРСЕ | 
DIUS BLOCK 
UT, CRES 
OLT, CRES 
WASHER 
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2Р1. Жие 
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05720-1 


VIEW B-B 


SECTION A-A | ROTATED 55° CW 
BOTH SIDES 


D5720-041 SADDLE CLAMP 
m 
NOTES: 


NEW ISSUE ONO | 19.03.01 


1) MATERIAL: N/A 

2) FINISH: NONE 

3) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 
4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED 

5) BREAK SHARP EDGES: NONE 

6) IDENTIFICATION: IDENTIFY PER DART QSI 044 

Т) WEIGHT: 0.48lbs 

8) ASSEMBLE HAND-TIGHT ONLY 

9) WELD PER QSI 004. GRIND WELDS FLUSH IF REQUIRED. 
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К0.22 | 
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05720-1 CLAMP 
1.12 
| | 0.25 и 0.33 
2 PL 
NE O с -------------------::--:----------6- 
Ко б 
Е 0.66 ТО BEND CENTERLINE | | 7 PL 4 PL 
2 PL 0.35X0.25 CMF 
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D5720-1F CLAMP 


NOTES: 

1) MATERIAL: AISI 301 SS SHEET 1/2 HARD 23 GAUGE THICK (0.028) PER AMS 5518 OR ASTM A666 
REF DART MATERIAL SPEC М3015236А-Н50 

2) FINISH: NONE 

3) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 

4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED 


5) BREAK SHARP EDGES: 0.005 TO 0.010 MAX __ 
6) IDENTIFICATION: IDENTIFY РЕК DART QSI 044 DE APPR. | e (И. SADDLE CLAMP NTS 
Т) WEIGHT: 0.200165 тле Р озо ме, | КЕСТІ ву DART AEROSPACE а 
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05720-3 BRIDGE 


05720-3Е BRIDGE ыы 
(FLAT PAT TERN) 


ОТЕ$: 
3) MATERIAL: AISI 301 SS SHEET 1/2 HARD 23 GAUGE THICK (0.028) PER AMS 5518 OR ASTM A666 
REF DART MATERIAL SPEC М301523СА-Н50 
2) FINISH: NONE 
3) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 
4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED 
5) BREAK SHARP EDGES: 0.005 TO 0.010 MAX 
6) IDENTIFICATION: IDENTIFY PER DART QSI 044 
Т) WEIGHT: 0.037156 
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05720-5 RADIUS BLOCK 
NOTES: 
1) MATERIAL: AISI 304/316 SS SHEET OR BAR 0.250 THICK PER MIL-S-5059 OR AMS 5513 (304) сс о. ИНН ИЩ |. | DART AEROSPACE LTD 4 


ОК AMS 5524 (316) ОБ ASTM А240 OR ASTM А276 ОК ASME 5А240 
КЕЕ DART MATERIAL SPEC М304В0.25 OR М30453СА 

2) FINISH: NONE 

3) TOLERANCES: PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED 

4) UNITS: INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED 

5) BREAK SHARP EDGES: 0.005 TO 0.010 MAX 

б) IDENTIFICATION: IDENTIFY PER DART QSI 044 

Т) WEIGHT: 0.0731Һ6 
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